Statistics of visits of the VIVC - September 2016 
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01 Sep 2016 254 3,349 3,924 173.12 MB 
02 Sep 2016 232 2,837 3,284 139.16 MB 
03 Sep 2016 189 2,115 2,440 79.37 MB 
04 Sep 2016 209 2,845 3,135 51.39 MB 
05 Sep 2016 115 877 1,020 16.43 MB 
06 Sep 2016 131 2,548 8,318 232.89 MB 
07 Sep 2016 148 2,162 7,361 177.20 MB 
08 Sep 2016 168 1,928 9,792 281.73 MB 
09 Sep 2016 149 2,571 6,353 217.55 MB 
10 Sep 2016 102 3,019 5,800 251.50 MB 
11 Sep 2016 138 1,754 4,692 164.63 MB 
12 Sep 2016 161 3,265 9,885 338.94 MB 
13 Sep 2016 189 2,293 7,237 285.21 MB 
14 Sep 2016 169 2,390 6,368 148.27 MB 
15 Sep 2016 170 2,452 6,950 259.42 MB 
16 Sep 2016 272 2,857 10,140 487.81 MB 
17 Sep 2016 184 1,947 6,557 227.60 MB 
18 Sep 2016 171 1,631 5,439 150.44 MB 
19 Sep 2016 200 2,220 7,045 240.15 MB 
20 Sep 2016 213 2,249 8,386 207.07 MB 
21 Sep 2016 198 4,278 8,556 378.54 MB 
22 Sep 2016 186 1,697 7,272 148.66 MB 
23 Sep 2016 162 1,354 4,035 81.75 MB 
24 Sep 2016 120 1,819 3,744 90.80 MB 
25 Sep 2016 132 863 3,324 67.65 MB 
26 Sep 2016 201 1,866 6,614 128.69 MB 
27 Sep 2016 205 1,841 5,801 201.98 MB 
28 Sep 2016 207 4,778 41,624 555.43 MB 
29 Sep 2016 160 1,776 4,868 147.38 MB 
30 Sep 2016 180 1,917 5,895 259.75 MB 

Average 177 2,316 7,195 206.35 MB 

Total 5,315 69,498 215,859 6.05 GB 
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126.29 MB 12 5,633 26,738 453.41 MB 
71.38 MB 13 4,571 11,132 377.09 MB 
60.59 MB 14 4,340 10,326 266.08 MB 
57.65 MB 15 4,501 13,318 367.19 MB 
87.26 MB 16 4,364 11,840 396.97 MB 
78.54 MB 17 3,217 8,737 321.19 MB 
56.05 MB 18 3,008 7,714 285.81 MB 
111.94 MB 19 2,634 6,709 296.56 MB 
10,704 369.76 MB 20 3,359 8,876 287.45 MB 
11,379 370.58 MB 21 3,096 7,851 309.18 MB 
14,627 398.65 MB 22 2,274 8,770 347.09 MB 
30,202 543.05 MB 23 1,236 4,030 150.75 MB 
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